VALAS 


uczeń VI. klasy Gimnazyum św. Jacka, 


przeżywszy lat 15, opatrzony św. Sakramentami, zmarł we 
czwartek dnia 3 października 1901 r. o godz. 3 rano. 


Ze E © PQ A 2————— 
ATIENDA VII 


MOIN 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

oraz Kolegów zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobote 

dnia 5 b. m. o godzinie 3 popołudniu z kaplicy szpitalnej na Grzegórzkach 
wprost na cmentarz. 


